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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1.950 τ.μ. στρεμμάτων 
στη θέση Ταφρά Κοινότητας Ν. Μάκρης του Νομού 
Αττικής .... 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοσίας δασικής εκτάσεως 
εξακοσίων σαράντα χιλιοστά του στρέμματος (0,640) 
στη θέση Σάρρες ή Χατζή περιφέρειας Κοινότητος Ερέ¬ 
τριας, Ν. Εύβοιας. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοσίας δασικής εκτάσεως 
δύο (2) στρεμ. στη θέση Σύνορο, περιφέρειας Κοινήτητος 
Στουπαίων Ν. Εύβοιας. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοσίας δασικής εκτάσεως 
έξη (6) στρεμμάτων στη θέση Ρίκεζα Θυμίου, περιφέ¬ 


ρειας Κοινότητας Αμυγδαλιάς Ν. Εύβοιας.4 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

ΑριΟ. 2991 (1) 


Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1.950 τ.μ. στρεμμάτων 
στη θέση Ταφρά Κοινότητας Ν. Μάκρης του Ν. Ατ¬ 
τικής. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ Δ/ΤΟΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώρας. 

2. Του άρθρου 3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώ- 

σεως» κ.λ.π. ... _ 


3. Του Ν. 998/79 «περί προστασίας Δασών και τών Δασι¬ 
κών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και συγκεκριμένα : α) 
του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ.'ΙΧ-";;, 

4. Τη διαταγή του Τπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80 «περί οδηγιών για τις αναδασωτέες εκτάσεις. 

5. Την αρ. 6952/20.7.82 πρόταση του Δασαρχείου Πεν- 
[ τέλης σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας, της αναφερο- 

μένης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που κάηκε 
καταλήφθηκε διακατεχομένη δασική έκταση 1.950 τ.μ. που 
βρίσκεται στη θέση Τάφρα της περιφέρειας της Κοινότητας 
Ν. Μάκρης Ν. Αττικής και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α.Β.Γ.Δ.Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια. 

Ανατολικά με δρόμο. 

Δυτικά : Με χωματόδρομο. 

Βόρεια : Ομοίως. 

Νότια : Με δασική έκταση - κτίσμα. 

II απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Αγία Παρασκευή 30^ Νοεμβρίου 1982 

'· Η Νομάρχης 
ΑΓΛΑΤ-Α ΣΤΑΦϊΛΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 




Αριθ. Ζ/5650 


Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοσίας δασικής εκτάσεως εξα- 
κοσίων σαράντα χιλιοστά του στρέμματος (0,640) στη 
θέση Σάρρες ή Χατζή περιφερείας Κοινότητος Ερέτριας 
Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί Προστασίας Δασών 
κ.λ.π.» ήτοι: α)του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 
παρ. 1. 

3. Τις περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως διατάξεις. 

4. Τις Δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 
1180/8.7.1980 και β) 182447/24.9.80. 

5. Την Ζ/6013/20.12.82 αναφορά του Δασαρχείου Χαλ- 
κίδος περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
εκτάσεως που εκχερσώθηκε για διάνοιξη δρόμου από τον 
Χρήστο Μαγκούτα κάτοικο Ερέτριας αποφασίζουμε : 


Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστήσεως, την δημοσία δασική έκταση των εξα- 
κοσίων σαράντα χιλ. του στρέμματος (0.640), στη θέση 
Σάρρες ή Χατζή περιφέρειας Κοινότητας Ερέτριας Ν. Εύ¬ 
βοιας, και που προσδιορίζεται με τα στοιχεία : ΑΒΓΔΕΖΗΘ 
ΙΚΑ, όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως 
αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δημοσία δασική έκταση. *' 

Δυτικά : Δημοσία δασική έκταση 

Βόρεια : ελαιόκτημα Χρ. Μαγκούτα . 

Νότια : Δρόμος Αγ. Ασώματος προς Σάρρες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 5 Ιανουαρίου 1983 
Ο Νομάρχης 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 




Αριθ. Ζ/66 


Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοσίας δασικής εκτάσεωεδύο 

(2) σρεμ. στη θέση Σύνορο περιφέρειας Κοινότητος 

Στουππαίων Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας Δασών 
κ.λ.π.» ήτοι: του άρθρου 41 παρ. 1 και β) του άρθρου 38 
παρ. 1. 

3. Τις περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως διατάξεις.^ 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.1980, και β) 182447/24.9.80. 

5. Την 5210/31.12.82 αναφορά του Δασαρχείου Αλιβερίου 
περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης εκτάσεως 
που κάηκε την 4.12.82, αποφασίζουμε : 


Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του ^δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστησεως, την δημοσία δασική έκταση των δύο 
( ) στρεμμάτων, στη θέση Σύνορο περιφέρειας Κοινότητος 

Τ^Γα'ργα^* και που προσδιορίζεται με τα στοι¬ 

χεία . ΑΒΓΔΑ όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό 
οιαγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
οασεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση 

Βόρεια : Δημόσια Δασική έκταση. 

Νότια : Μονοπάτι προς Στουππαίους και πέραν καλλιεργη¬ 
μένα χωραφια. 


π απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνησεως, 


Χαλκίδα, 10 Ιανουάριου 1983 
Ο Νομάρχης 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 




Αρίθ. Ζ/65 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοσίας δασικής εκτάσεως έξη 
(6) στρεμμάτων στη θέση Ρίκεζα Θυμίου. Περιφέρειας 
Κοινότητας Αμυγδαλιάς Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί Προστασίας Δασών 

κ.λ.π.», ήτοι: του άρθρου 41 παρ. 1. β) του άρθρου 38 
παρ. 1. 

3. Τις περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως διατάξεις. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80 και β) 182447/24.9.80. 

51 Την 5209/31.12.82 αναφορά του Δασαρχείου Αλιβερίου 
περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης εκτάσεως 


που κάηκε την 10.12.82, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής Βλαστησεως, την δημοσία δασική έκταση των έξη 
στρεμμάτων (6), στη θέση Θυμίου περιφερείας Κοινότητος 
Αμυγδαλιάς Ν. Εύβοιας και που προσδιορίζεται με τα στοι¬ 
χεία Α.ΒΓΔΑ όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δημοσία δασική έκταση 

Δυτικά : Δημοσία δασική έκταση 

Βόρεια : Δημοσία δασική έκταση 

Νότια : δημοσία δασική έκταση και αγρός Δ. Αράμπαλη 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 10 Ιανουάριου 1983 
Ο Νομάρχης 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ 




















